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ALARKO CARRIER 
SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 


ADANA-TEL : (322) 457 6223 

na GO ÖNERİLEN KAMPANYA BAYİ SATIŞ FİYAT LİSTESİ 
( 
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) 
) 
) 
İSTANBUL-TEL : ) 
) 


e a TÜM FİYATLARA KDV ve MONTAJ DAHİLDİR 
TEKNİK i 
ÜRÜN TİPİ PA ATAR ii, ÜRETİM 
Kapasite (kW) 1 Peşin + YERI 
| soğuma | Pesin 00 a 
ALARKO INVERTER MULTI DIŞ ÜNİTELER 


10.07.032.3700 FLR2M18018 İnverter Kompresör 





10.07.032.3702 FLRAM36018 İnverter Kompresör 





10.07.032.3703 FLR5M42018 İnverter Kompresör 


ALARKO INVERTER MULTI DUVAR TİPİ İÇ ÜNİTELER 


Soğutma 2,64 kW 
Isıtma 2,64 kW 


Soğutma 3,52 kW 
Isıtma 3,52 Kw 


Soğutma 5,28 kW 
Isıtma 5,28 kW 


Soğutma 7,04 kW 
Isıtma 7,04 kW 


10.07.031.3700 FLRSP0901HWi 





10.07.031.3701 FLRSP1201A4W1 





10.07.031.3702 FLRSP1801H4Wi 





10.07.031.3703 FLRSP2401H4Wi 





NOT 

1- Fiyatlarımız TL cinsinden olup KDV ve montaj dahildir. Cihazların tesliminden önce gelebilecek yeni vergiler ve vergi artışları fiyatlara 
yansıtılacaktır. 

2- Fiyatlarımız Yetkili Satıcı depolarında teslim fiyatıdır. 

3- Tüm iç ünite fiyatlarına kablosuz uzaktan kumanda dahildir. Diğer kumanda seçenekleri için Alarko-Carrier'dan fiyat ve teslim süresi sorulmalıdır. 

4- Firmamız ihbar etmeksizin fiyatları değiştirmekte serbesttir. 

5- Ödemesi sipariş ile birlikte kapatılmamış siparişlerde teslim anındaki fiyatlar geçerlidir. 

/- Borulama ve montaj malzemesi ile işçilik bedeli fiyatlara dahil olup dış ünite tipine göre toplam montaj ücretine dahil olan metrajlar aşağıdaki 
gibidir: 


FER2M18018 : 12 metreye kadar bakır borulama montaj ücretine dahildir. 
FLR3M27018: 20 metreye kadar bakır borulama montaj ücretine dahildir. 
FLRA4M36018 : 25 metreye kadar bakır borulama montaj ücretine dahildir. 
FLRSM42018 : 30 metreye kadar bakır borulama montaj ücretine dahildir. 


Yukarıda belirtilen metrajlardan uzun montajlarda ilave her 1 m bakır boru ve kablo bedeli; 

(1/4" — 3/8") bakır borularda 180,00 TL+KDV, (1/4" — 1/2") bakır borularda 200,00 TL+KDV, (1/4" — 5/8") bakır borularda 245,00 TL+KDV, 
(3/8" — 5/8") bakır borularda 280,00 TL+KDV olarak alıcıya aittir. 

Montaj işlemlerinde elektrik besleme hattı ve sigorta işlemleri ile diğer inşaat ve dekorasyon işleri müşteriye aittir. 


